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Antrag 

der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. 

Sofortiger Abzug der Bundeswehr aus Incirlik 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und die parlamentarische Kontrolle muss zu jedem Zeitpunkt möglich 
sein. Die Bundeswehr wird daher mit sofortiger Wirkung vom Standort Incirlik (Türkei) abgezogen. 

Berlin, den 16. Mai 2017 

Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter und Fraktion, 

Dr. Sahra Wagenkneeht, Dr. Dietmar Bartseh und Fraktion 


